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ET.7fiT.ft. 27( 31).—ftrftl VVfiTT VIE 3ft VR VTW 
srftftqv, 1976C1976 mf 60) ^ VET 22 % VT«I vfefl «TRT 83 
TJTTT TRTT ¥lftlft VTT Tftft Wft ^ W 3ft VN VERT (VMRT) 

t, 3T«Tft 

1. (l)Frft^^7TftrVTRRVT23ftH!M HH<+> (VNTTRT) 
ftW, 1996 % I 

(2) ft M'TO ft TRiRR dl'^sM I 

2. VR aft VR VFRT (VTVTRT) ftw, 1987 (ftft *vft 

■Svftrmr^wlwT wmnt) avpj^ft, "hr in 

Tfiftfilft VR^TTTF^" #ftftl 3Tftfa fftsiHR Ufaftftf % T*TR 

‘1. RvftftvFfifi' 



(ft) WR-^RTR^ W 2 ! 

(UT) Sfftft R1R .TTTT^ 

2. yrft TFRPT-^piT Til^H 3iT q-uftiO hur ci9i 

ft VR 3ft VR Vft arfiTWT -gr^T ^cir VR7T SRRT 
atfftcR ■gTTTftTT 3ft, -piftfi 3ft ft STfftfRV 3RTT 
TfiT WT t, ftft mftvfa ftftft ft 3EJWf fft; 


(UVcTT 

RfftfiRT 


HIM Tfit 3TfftFicT I T j’di 
3T?J5TTT 

SW/fefa. 

ftfft 3ft 
3TftfiTTT 3RR 

50 ft.TTT. 

100 ft.TTT. 

20 yRivid 

10 ft.TTT. 'ft 100 ft.TTT. 

5 fft.TTT. 

10 ft.m 

20TlfftR 

500 TIT. ft 10 ft.TTT. 

200 TIT. 

1 ft.TTT. 

20 Tjftrcr 

100 TIT. ft 1 ft,TIT. 

50 m 

0.4 ft.TTT. 

20TTftrm 

5 TIT. ft 0.4 ft.TTT. 

2 TIT. 

0.05 ft.TTT. 

20Uft?RT 

1 ITT. ft 0.05 ft.TTT. 


2.1. RTft <filft<filft W TET^ft ftR ^TT sbqerdT fttTV 
fftjftr mr TTPW fftWR M, 1 * ftftl ftftjR ft Rfftfi -iftf tA'IT I 

2.2 W1 ^S|T3tf VTcft Wftrfr VFPfi cRI^ft fal* Tjfftft 
ft Tpnftf % stjettt ft ft^dHBVfftftr^arftwftfTiftr^it' 
*pfa»i 3ft vr (fttftgfttTjfftftftRRrftft) ft ftrHTfftr 
9i<ft VT STT^ I 
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ft^T 3RRTR % VETER TJRT ^T ftft*1 % ftt ftftT 1ft W t, ft 
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2 
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20 fern 

0.1 UT. 

ijfdqn; io ton. s f^.ur. afR ■ 

#1 20 tolT. -R 

2 t^.m. 

2 fqi.in. f. 

10 'fa.TTT. 

^f%FFT; 2 ftr.UT. ^ SOO 5TR afR 

qfa -s^m; 2 ton. 1200 'm 

200 nr. 

0.1 UT. 
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3. q^ i qrr^ *ift i 3, 

(i) "3T. cfr% % W, TEMT w: TirW (50 %.TTT. ^ 5 
ftT.TFI. cFF) ” % 3T#T ^ 8 % 3Ttfa Wft 

Tff'T 2 3% W*T 3 % 3f#T faeWH % WR TT 

3TETCT: ■pFtftTfeffl "Hf^fV^r TOfr3T*tf^; — 



(ii) ‘' 3 Ti. stemiKei ? q(lofa.m 31 m ?rcr) ” 
irfrcN? % smh w; 9 % anfrrw^ft % wr 2 sflr wh 
3%3t#Tft«HH MftfV4i%T*TR^Rgwrf:fiHf^ngd 
Uftf^TT <<9l Wft, 3T«Tf^ :— 




Willi 


(ffcr.Tn.) 

(fiT.-PT.) 

i 

2 

1500 

. ± 1500 

750 

±750 

300 

± 300 

150 

± 150 

75 

± 75 

30 

± 30 

15 

± 15 

10 

± 10 
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(iii) "(?). % W, (SO ftfT.m ^ 50 TJW. 

3T^T^-9%3TtftqTtRTJft^, 'ET'T 2 
3?R ET^f 3 % 3}*fa ftllHI-T vfafltfqt % T*TR T 3TT7T: 
Pi■<—IfeiRan TlfqfRjqi Itifl 'Jii^O, :— 




wqm 

(fa.m) 

Mw 

(firm.) 

7500 

± 7500 

3000 

± 3000 

1500 

± 1500 

750 

± 750 

300 

± 300 

150 

± 150 

75 

±75 

30 

± 30 

15 

± 15 

10 

± 10.” 
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MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER 
AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January, 1997 

GSR 27(E).—In exercise of the powers conferred by 
section 83 read with section 22 of the Standards of Weights 
and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Govern¬ 
ment hereby makes the following rules further to amend the 
Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987, 
namely :~~ 

1. (1) These rules may be called the Standards of 
weights & Measures (General)-(Amendment) Rules, 1996. 

(2) They shall come- into force on the date of their pub¬ 
lication in the Official Gazette. 

2. In the FOURTH SCHEDULE to the Standards of 
Weights and Measures (General) Rules, 1987 (hereinafter 
referred td as the said rules) under the heading “PART III 
WORKING STANDARD BALANCES” for the existing 
entries, the following entries shall be substituted, namely:— 

" 1. Working Standard Balances may be of the follow¬ 
ing two types: 

(a) Equi-arm types balances 

(b) Digital type balances 

2. Every working standard balance of equi-arm type 
shall conform as regards capacity, maximum sensitivity fig¬ 
ure, maximum variation in sensitivity figure with respect to 
load and maximum overall in-accuracy of measurement to 
the specification as indicated below: 


Capacity 

Maximum Maximum Maximum overall in* 
Sensitivity Variation accuracy of measure- 
figure/div in sensitivity ment 
figure with 
respect to load 

50 kg 

5 kg 

100 mg 

10 mg 

20 per cent 
20 er cent 

100 mg in 10 kg 

10 mg in 500 g 

200g 

l mg 

20 per cent 

1 mg in 100 g 

50 g 

0.4 mg 

20 per cent 

0.4 mg in 5 g 

2g 

0.05 mg 

20 per cent 

0.05 mg in 1 mg 


2.1. The standard deviation of the ten consecutive rest 
points for every working standard balance shall not be more 
than one scale division. 

2.2 The deviation in arm-ratio from unity, for every 
working standard equi-arm balance shall not be more than a 
fraction equal to sensitivity figure divided by full load (both 
being taken in the same unit). 


3. Every working standard balance of digital type shall 
conform as regards value of verification scale interval as given 
below :— 


Capacity Maximum valge Type of weights to be verified 



of verification 
scale interval 


50 kg 

lg 

Non-bullion: 50 kg and 20 kg. 

20 kg 

0-1 g 

Bullion: 10 kg, 5 kg. & 
Non-bullion: 20 kg to 2 kg 

2 kg 

10 mg 

Bullion: 2 kg to 500 g & 
Non-bullion: 2 kg to 200 g 

200 g 

0.1 mg 

Bullion: 200 g and below & 
Non-bullion: 200 g and below. 


3. In FIFTH SCHEDULE to the said rules, in PART I, 

(i) Under the heading “A—IRON WEIGHTS 
PARALLELOPIPED (50 kg to 5 kg)”, in the table 
under item 8 for the existing entries under 
columns 2 and 3, the following entries shall 
respectively be substituted, namely :— 

“Permissible error 


Verification 

Inspection 

(mg) 

(mg) 

7500 

± 7500 

3000 

±3000 

1500 

± 1500 

750 

± 750.”; 


(ii) Under the heading “B—CYLINDRICAL KNOB 
TYPE WEIGHTS (10 kg to I g)”, in the table 
under item 9 for the existing entries under columns 
2 and 3, the following entries shall respectively be 
substituted, namely : - 

“Permissible error 


Verification 

(mg) 

Inspection 

(mg) 

1500 

± 1500 

750 

±750 

300 

±300 

150 

± 150 

75 

±75 

30 

±30 

15 

± 15 

10 

+ 10 

8 

± 8 

6 

±6 

5 

±5 

4 

±4 

3 

± 3”; 
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(iii) Under the heading “C—IRON WEIGHTS, 
.HEXAGONAL (50 kg/to50 g)”, in the table 
under item 9 for the existing entries under columns 
2 and 3, the following entries shall respectively be 
substituted, namely:— 


“Permissible error 


Verification 

(mg) 

Inspection 

(mg) 

1 

2 

7500 

± 7500 

3000 

± 3000 

1500 

± 1500 

750 

±750 

300 

±300 


1 2 


150 

± 150 

75 

±75 

30 

±30 

15 

± 15 

10 

±10”. 


[F. No. MW-12(5)/90] 

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy. 

Note :■—The principal rules were published in the Gazette of 
India vide number GSR 619(E) dated 1st July, 1987 and sub¬ 
sequently amended vide : 

1. GSR 354(E) dated 15th July, 1991 

2. GSR 681(E) dated 20th July, 1-992. 
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